funkcjonariusz Woj. U. B. P., b. chorąży Sztandaru Miejskiego Z. W. M. 


przeżywszy lat 21, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zmarł 
dnia 29 września 1949 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu wojskowym na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi w sobotę dnia 1 października b. r. o godzinie 5 po poł., na który-to smutny obrzęd 
| zapraszają stroskani: 


rodzice, siostra z mężem, narzeczona i rodzina. 
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